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DURCHSICHTIGE SCHIENEN - INVISALIGN 


Die Behandlung mit durchsichtigen Schienen, den sogenannten Alignern des Invisalign-Systems, ist 
eine unauffällige Möglichkeit der Zahnkorrektur, die zudem sehr komfortabel ist. Die Aligner können 
einfach zum Essen und zur Mundhygiene herausgenommen werden. 


Vor der Herstellung der Schienen wird eine dreidimensionale Computersimulation erstellt, wie sich 
Ihre Zähne verändern und am Ende stehen werden. 


Weiterführende Informationen finden Sie unter www.invisalign.de. 
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